http://news.sina.com.cn/richtalk/news/society/9901/012805.html
曾宪梓近期出院  金利来否认大亏损http://www.sina.com.cn 1999年1月28日 13:13 广州日报

昨天，金利来集团高层领导召开’98业绩通报会，否
认，金利来集团去年业绩发生大额亏损的不确切的报道。

    据悉，去年12月初，全国人大常委、金利来集团董事
局主席曾宪梓先生因肾脏移植手术，住进中山医科大学附
属第一医院，在12月中旬做了肾脏移植手术。目前健康状
况良好，并将于近期出院。

    昨天，金利来集团高层人士罗活活说，1998年的销售
额超13亿元，业绩状况和财务状况良好，并没有出现传言
中的亏损现象。

    据统计，金利来进入中国市场10多年来，上缴国家税
收2.13亿元，特别是为广东税收作出了贡献。

    据悉，曾宪梓先生将在出院后再次向新闻界通报情况。
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